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Societe a responsabilite limitee 
46, place Guillaume II, L-1648 Luxembourg 


MENTION 


II est a noter que I'associe unique de la Societe a change son adresse comme suit: 

Macquarie European Infrastructure Fund II LP 
First Floor, Albert House, South Esplanade 
St. Peter Port 
GuerneseyGYl 1AJ 


Fait a Luxembourg, le 10 janvier 2017 



